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Vaststellen hoger beschermingsniveau aanvaarbescherming De Ruijterkade 
Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 5 januari 2016 hebben besloten: 

In te stemmen met een hoger beschermingsniveau voor de aanvaarbescherming gelegen vóór de kade 
aan de IJzijde van CS. 

Experts hebben geconstateerd dat het beschermingsniveau van het eerdere ontwerp onvoldoende 
beschermt tegen aanvaringen. Door te kiezen voor een hoger beschermingsniveau zijn het busstation 
(CS IJzijde) met de overkapping, de Michiel de Ruijtertunnel en de Noord/Zuidlijn beschermd tegen 
een aanvaring door 98,3% van het scheepsaanbod op het IJ. Met deze keuze wordt aangesloten bij een 
in Nederland geaccepteerd risiconiveau (d.w.z. een risiconiveau waartegen geen extra bescherming 
geboden hoeft te worden) van 1:100.000 jaar voor individuen (individueel risico). 

Zolang dit hogere beschermingsniveau nog niet gerealiseerd is, wordt de kade beschermd door pontons. 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

A.H.R Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 
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